La Equidad 


20/08/2021 às 20:00 
A Edilson Arizo Moreno 


O estádio metropolitano de Techo (Bogotá) 


CAMPEONATO COLOMBIANO - 2021 


CLAUSURA - 10º RODADA 


Deportivo Pereira 


Jean Carlos Pestaria | 


Andres Correa 


4 Jhony Cano 
% Diego Sanchez 


Francisco Chaverra 


Amaury Torralvo 


Pablo Lima + 


Omar Duarte 


La Equidad 
61 


394 


La Equidad 


23. Sergio Román 
Va Jefferson Mena 
43. Andres Correa & 
15. John Gardia (0) 
20, Joan Castro 
5. Jean Carlos Pestafia 
6. Pablo Lima 43 
7. Daniel Mantilla 
9, Diego Valdes 
13. Francisco Chaverra 


26. Amaury Torralvo & 


1, Cristian Bonilla 
ta Kevin Salazar 
10. Stalin Motta 
24. Juan Mahecha 
27, Cesar Castano 
30. B. Agrón 
111. Omar Duarte & 


Ls Estatísticas 


Deportivo Pereira 


Posse de bola (%) 39 
Total de passes 257 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dB Escalações 
Deportivo Pereira 


1. Harlen Castillo Moreno 
4. Jhony Cano 
6. Jherson Mosquera Castro 

21. Diego Sanchez & 
29. Carlos Ramírez 

47. Wilírido De la Rosa 
Vis. Ever Valencia 
18. Maicol Medina 
23. Daniel Restrepo 
4 27. Henry Rojas (0) 
430. José Valencia 


Banco de Reservas 


22. Santiago Castafio 
1 14. Aldair Gutiérrez 
120. Gilberto Garcia 
1.11. Bryan Castrillón 
17. Rafael Navarro Cujía 
31. Carlos Emiro Garcés Torres 
134.8. Muniz 





